FJÆREGATA 


Nr. 6 Klasse C 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate Fjæregata nf o 
Betegnelse 

Eier 1970 Wold Ole I. 

Takst kr. 35 000 Areal tomt 356m' bygninger 
Bruk Bolig 

m' 

Oppfort tidligst senest 

omkring 

Siste brann Tidligere branner 

ANT Al T 

Byggherre 
Arkitekt 

Oppr. bruk 

Plantype 


Hovedmål 

Etasjer 2 

Grunnmur Pusset stein, hel. 

vegger Tømmer, liggende faspanel. 

Kjeller 

Tak Valmtak, skifer. 

Under hele huset. . 

Ekslener Enkel -|880-preg m. fort. under overbord Q g hor. bånd. 

Interiør 


Gårdsplass, Grus, ustelt, 
uthus Ingen 


Ombygging Nybygg anmelt 

1936 Kobbhus oppført 

Tegninger, oppmålinger 


ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 


Priori'ering C 


Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 


Gate 


Fjæregata 


Eldre bilder Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



